FRANCISZEK KOPER 


oficyant c. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 36, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 21. maja 1914. roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 8 przy ulicy Blich (dom kolejowy) wprost 

na cmentarz nastąpi w sobotę dnia 23. b. m. o godzinie 4. po południu, na który-to 

smutny obrzęd stroskana Żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 25. b. m. o godz. 8. rano w kościele para- 
fialnym św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Concordia" Jana Wolnego w Krakowie, plae Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


